NR 




















取り 付け ボルト 
天罰 みす Wm) 


EN 


電源 周波 数 (Hz) |50/60 


定格 入力 電圧 ( り 00 
定格 消費 電力 52 


定格 入力 電流 (0) 0.29 





| ゅ 20mm 相 当 の 電線 迄 
品 ボ ルト の | 20mm 邊 当 の 電線 衝 
器具 内 寸法 


30 ori 
※ 安 全 の た め 、 ダ ブル ナッ ト 締 め を 推 青 し ます 














sa 

EE 

EE ET FE EC トコ 〔' 
EE ご 

大 


ポリ カー ボネ ー ト 


口 450 埋 込 型 屋内 用 NO Ee 氷 田 | 尾山 | 大 療 
5000K ae 


第 3 角 法 (JIS A-4) 単位 mm 


